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Omega 203 
Der erste Kopierautomat 
mit dem System CopyPak 


Hier geht es um Kommunikation. 
Informiert sein — darauf kommt es 
heute vor allem an. Lesen Sie deshalb, 
was Sie über den Olympia Kopierauto- 
maten Omega 203 und sein neues 
System CopyPak wissen sollten. 


So einfach ist das Kopieren. 

Mit dem Omega 203. 

Kopieren sollte heute jeder können. 
Und er kann es. Mit dem 

Omega 203. — Ein Tischgerät, das 
überall im Büro seinen Platz findet. 
Sofort nach dem Einschalten ist es 
betriebsbereit. Kein langes Warten. 
Zwei Handgriffe — das Gerät arbeitet. 


Auf der Vorwahl wird die gewünschte 
Anzahl der Kopien eingestellt. Bis zu 
20 Kopien je Vorlage können vor- 
gewählt werden. 


Werden mehr benötigt, so betätigt man 
die Multiautomatik. Das Gerät arbeitet 
dann auf Endlosbetrieb. Ist die ge- 
wünschte Menge erreicht, wird das 
Gerät abgeschaltet. 


600 Kopien in der Stunde. Das ist die 
Kapazität des Omega 203. 


Eine vernünftige Leistung. Eingerichtet 
auf die Anforderungen der Praxis. Die 
Formate der Kopien betragen wahl- 
weise von DIN A 5 bis Folio-Format. 


Bevor wir mit Ihnen einen Mietvertrag 
abschließen, ermitteln wir den vor- 
aussichtlichen Bedarf an Kopien. 
Dieser Bedarf wird umgerechnet in 
CopyPak. Jedes CopyPak enthält alles, 
was Sie zum Betrieb des Kopierauto- 
maten brauchen: 2 Rollen Papier mit 
je 500 Blatt DIN A 4, 1 Flasche Premix 
(Verdünner und Toner). 


Ein Beispiel: Sie schließen mit uns 
einen Vertrag über 50 CopyPak. Dann 
erhalten Sie von uns das „CopyPak- 
Scheckheft“. Sie trennen einen Scheck 
heraus. Und senden ihn an uns ein. 
Umgehend erhalten Sie dann das 
CopyPak. 


Erhöht sich der gemeinsam festgelegte 
Bedarf an CopyPak, so ermitteln wir 
neu. Und passen den Vertrag der 
neuen Situation an. 


Was ist nun Ihr Vorteil bei diesem 
System? Da ist einmal die wesentlich 
erleichterte Lagerhaltung. Und da ist 
weiter die Sicherheit beim Bestellen. 
Nichts kann vom Besteller vergessen 
werden. Denn jedes CopyPak enthält 
alles, was Sie zum Betrieb des Kopier- 
automaten benötigen. Durch das 
CopyPak-Scheckheft wird die Bestel- 
lung wesentlich einfacher. Die Liefe- 
rung erfolgt schneller. Und natürlich 
gibt Ihnen das System CopyPak eine 
hervorragende Möglichkeit der Kon- 
trolle über Ihren Bedarf an Kopien. 


Unser Service gibt Ihnen die Sicher- 
heit, immer mit Ihrem Kopierautomaten 
zufrieden zu sein. Natürlich sind alle 
Wartungsarbeiten völlig kostenlos 
für Sie. 


Technischer Steckbrief 

Omega 203 

Tischgerät, 600 Kopien in der Stunde, 
Vorwahl bis 20 Kopien, Format DINA5 
bis DIN A 4 einstellbar, 220 V, 50 Hz, 
elektrische Absicherung 10 Amp., 
Gewicht 47 kg, Höhe 33 cm, Breite 

72 cm, Tiefe 41 cm. 
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